` Der Ausschuss für den Hafen und die ` 


= Wasserwege von Danzig - 
Technischer Direktor (Strombauverwaltung) z 


E ШТ Wim 


für die Weichsel : 


део — 
4 S 


CZ 
= RA j 


Der Ausschuss für den Hafen und die 
Wasserwege von Danzig 
Technischer Direktor (Strombauverwaltung) 


HOCHWASSER - NELDEORDNUNG 


für die Weichsel 


er -- 


н. Feller Nachfl., 


5. Czyżewski, Danzig 


39930 


ZN 


WI? у 
3 around у, 
Wu) 


Le 


В-ка СРС 
Йу | | 


Der Zweck des Hochwasser-Meldedienstes. 


Der Hochwassermeldedienst bezweckt die schnelle 
Verbreitung von Nachrichten über den Abfluß von 
Hochwasser uud den Abgang des Eises. 

Die Niederungsbewohner und die Schiffahrttrei- 
benden sollen frühzeitig gewarnt werden, damit sie 
den mit Hochwasser und Eisgang verbundenen Schäden 
nach Möglichkeit vorbeugen und rechtzeitig zu deren 
Abwendung Maßregeln ergreifen können. 


Die Meldestellen. 


Es sind an bestimmten Orten des Stromgebietes 
Meldestellen eingerichtet, welche über alle bemerkens- 
werten Anschwellungen, sowie über die Eisverhältnisse 
auf dem Strome den mit der Leitung und Ausführung 
des Meldedienstes betrauten Behörden aufs schnellste, 
telefonisch oder telegraphisch, die nötigen Mitteilun- 
gen machen. 

In der Republik Polen ist der Wasserstandsmelde- 
dienst durch eine Instruktion des Hydrographischen 
Zentralbüros in Warszawa, betr. die Signalisierung der 
Wasserstände im Weichselgebiet geregelt. Diese In- 
struktion, genehmigt mit Erlass des Ministeriums für 
öffentliche Arbeiten in Warszawa vom 26. I. 1925 L XV 
19/1925, enthált auch eine Bestimmung, nach der das 
Nachrichtenmaterial auch dem Hafenausschuss in Dan- 
zig zuzusenden ist. 
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Für die dem Hafenausschuss unterstehende Weich- 
selstrecke sind folgende Meldestellen von Wichtigkeit: 


1. Kraköw an der Weichsel 

2. Nowy Sacz am Dunajec 

3. Przemyśl am San 

4. Zawichost an der Weichsel 

5. Warszawa ,, ,, з 

6. Wyszköw am Bug 

7. Pułtusk am Narew 

8. Zakroczym an der Weichsel 

9. Płock » on» » 

10. Torun SS 5 

LE Chemo, су 55 

12. Grudziadze ne; М 

13. Korzeniowo ,, ہو‎ = 

14. Pieckel SSR; Ж: 

15. Tczew 

16. Brósker Wachtbude a. d. Weichsel 
17. Einlage ae e 
18. Schiewenhorst The 

Die geographische Lage dieser Meldestellen ist aus der 
Übersichtskarte (Anlage 1) ersichtlich. 


Die Sammelstellen. 


Die Nachrichten der Meldestellen gehen an die 
mit der Leitung und Ausübung des Hochwassermelde- 
dienstes betrauten Wasserbaubehörden, welche als Sam- 
melstellen das Material bearbeiten und den Verlauf 
der Hochwasserwellen verfolgen, um beurteilen zu 
können, ob und in welchem Maße Gefahren für die 
Niederungen zu befürchten sind. Die Sammelstellen 
sorgen alsdann nach Auswertung der Meldungen für 
Weiterleitung der Auswertungsergebnisse. 

Die Hauptsammelstelle des polnischen Weichsel- 
gebietes, welche auch täglich die Prognose der zu erwar- 
tenden Wasserstände veröffentlicht, ist das Hydrogra- 
phische Büro der Wasserstraßendirektion in Warszawa. 
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Diese Hauptsammelstelle gibt ihre Berichte an 
die für die untere Weichsel maßgebende Sammelstelle, 
die Wasserstraßendirektion in Torun. 

Die Sammelstelle Toruń gibt, nachdem sie den 
von der Hauptsammelstelle erhaltenen Bericht durch 
die Meldungen der polnischen Meldestellen an der 
unteren Weichsel ergänzt hat, den so ergänzten Bericht 
mit einer Prognose an die Sammelstelle der Techni- 
schen Direktion (Strombauverwaltung) des Hafenaus- 
schusses in Danzig weiter. 

Die Sammelstelle Danzig, bei welcher der erhal- 
tene Bericht durch die Meldungen der Pegelstationen 
auf der ihr unterstehenden Weichselstrecke ergänzt 
wird, bearbeitet dieses ganze Material und verbreitet 
die nach Möglichkeit mit einer Prognose der am 
Pegel Tczew zu erwartenden Wasserstände versehene 
Hochwassernachricht weiter. 


Fassung und Übermittlung der Meldungen. 


Sämtliche Hochwassermeldungen im ganzen Weich- 
selgebiet erfolgen telefonisch oder telegraphisch. 

Bei telefonischer Übermittlung hat sowohl der 
empfangende, als auch der aufgebende Beamte seinen 
Namen zu nennen, der in das Telefonogrammbuch 
eingetragen wird. 


In den Meldungen der Meldestellen wird bei ge- 
wöhnlichen Morgenablesungen am Pegel der Wasser- 
stand in Zentimetern z. B.: „plus 210” gemeldet mit 
einer kurzen Bemerkung, die den Wasserstand und 
die Eisverhältnisse charakterisiert z. B.: „steigt schnell”, 
„fällt langsam”, „schwaches Eistreiben”, „Eisdecke 
bricht auf”, „Eisgang setzt ein” usw, Nur wenn die 
Meldung zu einer anderen Zeit erfolgt als zur Zeit der 
gewöhnlichen Morgenablesung am Pegel, wird sie er- 
gänzt durch die Angabe der Stunde der Pegelablesung 
und nötigenfalls durch Angabe des Datums, 


See койы 


Über das Passieren des Scheitels der Hochwasser- 
welle am Pegel der Meldestellen wird stets eine be- 
sondere Meldung mit genauer Angabe des Tages und 
der Stunde abgesandt. 


Aus dem Verzeichnis (Anlage 2) ist zu ersehen, 
wann die Hochwassermeldungen gemäß der polnischen 
Instruktion für das Weichselgebiet einsetzen, auf wel- 
chem Wege und an welche Stellen sie weitergegeben 
werden, und wie der Hochwassermeldedienst auf der 
dem Hafenausschuss unterstehenden Weichselstrecke 
gehandhabt wird. 


Die Kosten für die Beförderung der Meldungen 
sind grundsätzlich von den Empfängern zu tragen. 


In der Anlage 3 sind die Wasserstände an den 
Pegeln der Meldestellen für Mittelwasser (MW), für 
mittleres Hochwasser (MHW) und für das bisher be- 
kannte höchste Hochwasser (HHW) angegeben, wo- 
durch auch schon eine ungefähre Beurteilung der 
Hochwassermeldungen ermöglicht ist. 


Hochwassersignale. 


Die polnische Strombauverwaltung hat an folgen- 
den Stellen Hochwasser-Signalmaste errichtet, welche 
der benachbarten Bevölkerung und den Schiffahrttrei- 
benden die drohende Gefahr zur Kenntnis bringen: 
1. Silno, 2. Pedzewo, 3. Brdyujście, 4. Bieńkówka, 
5. Swiecie, 6. Korzeniowo. 


Für örtliche Bedürfnisse ist auch beim Wasserbau- 
amt Einlage ein Hochwassermast errichtet, auf welchem 
eine rote Kugel gehißt wird, wenn in Toruń der 
Wasserstand am Pegel + 300 überschritten hat. In 
der Nähe des Signals wird eine Tafel aufgehängt, auf 
welcher nähere Angaben über die Wasserstands- und 
Eisverhältnisse bekanntgegeben werden. 
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Hochwasserbereitschaft der Techn. Direktion 
(Strombauverwaltung) des Hafenausschusses 
in Danzig. 


Zur Entgegennahme, Bearbeitung und Verbreitung 
der Hochwassernachrichten wird bei der Technischen 
Direktion (Strombauverwaltung) ein Bereitschaftsdienst 
eingerichtet, sobald von der Sammelstelle Toruń die 
erste Hochwassernachricht eintrifft, bezw. wenn bei 
wachsendem Wasser der Wasserstand am Pegel in 
Torun + 300 überschreitet. 

Der Bereitschaftsdienst in der Zentrale, d. i. bei 
der Technischen Direktion des Hafenausschusses, wird 
täglich von 8 Uhr bis 20 Uhr durch einen technischen 
Beamten versehen, wobei die Telefonzentrale in dieser 
Zeit ständig besetzt ist. Ebenso wird beim Wasser- 
bauamt Einlage ein Bereitschaftsdienst von 7 bis 22 
Uhr eingerichtet. 

Die Aufhebung des Bereitschaftsdienstes erfolgt 
durch besondere Verfügung der Technischen Direktion 
(Strombauverwaltung). 

Unter besonderen Verháltnissen wird bei der Tech- 
nischen Direktion (Strombauverwaltung) des Hafen- 
ausschusses ein verschárfter Bereitschaftsdienst 
eingerichtet, der darin besteht, dass sowohl in der 
Zentrale in Danzig, als auch beim Wasserbauamt Ein- 
lage der Dienst durch volle 24 Stunden täglich versehen 
wird. In diesem Falle muss bei diesen zwei Dienst- 
stellen auch ein höherer technischer Beamter jederzeit 
telefonisch erreichbar sein. 


Danzig, im März 1929 
DER AUSSCHUSS FÜR DEN HAFEN UND 
DIE WASSERWEGE VON DANZIG 
Technischer Direktor: 
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Der Ausschuss für den Hafen und die Anlage 2 
Wasserwege von Danzig zur Hochwassermeldeordnung 


Technischer Direktor (Strombauverwaltung) 


Übersicht für den Meldedienst. 


An welche Stelle 


Beginn des H W - Meldedienstes Auf welchem Wege 


Sammel- (S) 


bezw. 


Meldestelle (M) 


Zeit 
der Meldung 


Nr. Anmerkung 


wenn das Wasser 
binnen 24 Stunden 
gestiegen ist 


bei Überschreiten 
der Pegellesung 


die Meldung abgeht 


c) Marienburger Deich- 
verband in Tiegenhof Posttelefon Tiegenhof 36 


3 7 8 
-- 200 Morgenablesung vd ER o 
Nowy Sacz (M) y we ھی‎ Posttelefon' 
; = 100 je 2 Stunden 
2 | Kraköw (M) | ständiger Meldedienst | Morgenablesung | 2 5 | 
KS i ii 1) Mit der Meldung von 
9a Kraków (S) bei Eintreffen von Meldungen aus dem 730 Hydrographisches Er E Nowy Sem سر سو‎ U. Кта- 
oberen Gebiet in Warszawa ) köw, Wadowice, Zywiec 
3 | Zawichost (M) | ständiger Meldedienst | Morgenablesung | У а | 
ständiger Meldedienst 1 ; 
4 | Warszawa (М) + 250 | سے‎ 7h und 13h А 7 
+ 400 | ЕЕ је 2 Stunden 
2) Mit den Meldungen 
а bei Eintreffen von Meldungen aus dem 8h bis 9h bezw. Wasserstraßendirektion von der oberen unteren 
a Warszawa (S) : e z e 8 = Strecke u. von den Neben- 
oberen Gebiet und von Warszawa wie unter 4 in Toruñ ) flüssen МА Prognose für 
orun 
175 Morgenablesun i ii 
5 Wyszków (M) | -Е 175 + 8 8 Hydrographisches Büro a 
| = je 2 Stunden in Warszawa 
150 Morgenablesun 
6 Puttusk (M) ЕЛ | SET Е $ ” ” 
Sep je 2 Stunden 
250 Morgenablesun ч irekti 
2 Plock (M) Su 20 | © orgen g | Wasserstraßendirektion 4 
| — unbestimmt | in Toruñ 
8 Toruń (M) | __ stándiger oer | 4 Morgenablesung | Wasserstraßendirektion Eigenes Telefon der 
| + 300 | | je 2 Stunden in Torun Wasserbauverwaltung 
з) Mit den Meldungen aus 
Torun (S) bei Eintreffen von Meldungen aus ہو و‎ ee nant PO 
8a : 9h bis 10h Techn. Direktion des Ha- Stock 
(Posttelefon: Toruń 214) Warszawa (S) fenausschusses in Danzig *) Dit Bropusset سے کی‎ 
9 | Grudziadz (M) | ständiger Meldedienst | Morgenablesung | OE der ee 
10 | Korzeniowo (M) | s | | D | 
11 | Pieckel (M) | A | | Wasserbauamt Einlage der паж кон ЧАЈ | 
12 | Tezew (M) | 3 | | 5 
: A RT der *) Alle Meldungen von 
13 Einlage (M) ständiger Meldedienst Morgenablesung E D des H. A. in Danzig “) Eigenes Telefon der وو‎ 
strecke 
a) Landratsamt Großes ; 
13a Einlage (S) bei Eintreffen der Nachrichten Werder in Tiegenhof Posttelefon Tiegenhof 82 
Be aus Danzig (S) b)  Wasserbauamt Eigenes Telefon 
chiewenhorst | Marienburg der Strombauverwaltung ` 


14 | Danzig (S) bei Eintrefien der Nachrichten AA e وہ‎ 33/95, Postteleion 27240 |5) mit Prognose fir 
ttelef р ј eee Tezew 
BS ee und 23151) ا‎ b) Senat Abt. f. Ldw. Dom. | Querverbindung des H. A. 
> - z u. Forsten Neugarten oder Posttelefon 23841 
c) Landratsamt Danziger Posttelefon 23328 


Niederung Sandgrube 24 


d) Staatsbahndirektion Ne dE 


e) Danziger Deichverband 
Hohe Seigen 37 Posttelefon 28767 


Eigenes Telefon 


f) Wasserbauamt Einlage der Strombauverwaltung 


8) لے‎ m Posttelefon 21241 

h) Baltische Presse | 5 26403 

i) Dag, Allg, Ztg. 27019 

k) Dzg. Neueste Nachr. ss 24041 

1) Dzg. Volksstimme Г: 21551. 

т)  Dzg. Zeitung Я 27551 
Anmerkung: Die Hochwassermeldungen werden eingestellt, wenn der Wasserstand am Pegel |1) Gazeta Gdańska » 21494 


der betreffenden Meldestelle unter die in Rubrik 3 angegebene Höhe gesunken ist. 0) Rundfunk » 28317 
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Anlage 3 
zur Hochwassermeldeordnung 


Charakteristische Wasserstánde an den Pegeln. 


Sion MW MHW HHW 
Меј За Pegelstation pa | a em 
1 | 785 | Kraków ھیرے‎ | + оа | во 1903 
9 | — | Nowy Sącz + 167. | + 291.| --'405am 2.7. 1918 
3 | — | Przemyśl < 145 | 4680104 695: 10. 7: 1867 
4 | 287,6 | Zawichost + 142 | +381 | Ł511 „ 7.8. 1887 
5 | 513,8 | Warszawa IWO" SE 466. |-1--558 -, 37/8. 1024 
„6 | | Wyszków 4-088 | ова 4 988. 6 4, 1024 
CN а WE + 84 | +94 | + 429 , 6.4. 1888 
8 | 556,0 | Zakroczym + 185 | + 475 | + 560 , 30. 3. 1924 
9 | 633,0 | Płock + 121 +40 | 501 „ 2.4. 1888 
10 | 734,8 7 Toruń EA НЕ 1. 3: 80 
11 |806,8 | Chełmno + 131 + 482 | + 731 „ 27. 3. 1855 
12 | 834,8 | Grudziądz + 152 | + 497 | + 853 , 26. 3. 1877 
13 8670) Korzeniowo + 48% | + 538 | + 906 , 26. 3. 1877 
405 
14 (8889) Pieckel 182 | + 570 | + 911 , 25 3. 1888 
0 
15 0088) Tczew + 488. | 1557 | 1854 „ 1.4 1994 
40 
16 | 206,6 | Brósker Wachtbude | +48 | + 440 | + 754 „ 31. 3. 1924 
17 | 218,0 | Einlage 287 |. 4- 360 AE BIS 31. 3. 1994 
18 | 220,6 | Schiewenhorst + 252 | 4 336 | + 470 „ 9. 1. 1914 
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